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ANNA z ZAWISZOW 


CZARVÓWSKA 


Dziedziczka Dóbr w Królestwie Polskiem. 


Przeżywszy lat 75, zmarła w dniu 22 Czerwca 1865 r. 


Pozostały w nieutulonym żalu Syn, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Pobożnych, na wyprowadzenie zwłok w dniu 24 b. m. 


to jest w Sobotę o godzinie 4ćj po południu, z domu przy Ulicy Jagielonskiej, N. 205 wprost. na Cmentarz. 
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